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MUSEE D'ARTILLERIE 
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• ENJRÉE DE LA SALLE DES ARMURES MONTÉES 



553 


MUSEE D’ARTILLERIE 
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE. SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


MILIEU DE LA SALLE DES ARMURES MONTÉES. 















MUSEE D’ARTILLERIE 
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ENTRÉE DE LA SALLE DES ARMÜRE3 DE CHAMP CLOS ET DE JOUTE. 








MUSÉE D’ARTILLERIE. 



G. 5. ARMURE DU COMMENCEMENT DU RÈGNE DE LOUIS XI. ARMET AVEC UNE SEULE CHARNIÈRE VERTICALE A GAUCHE. 
G. 7. ARMURE MILANAISE VERS 1500, DE L’ATELIER DE MISAGLIA, PORTE SUR L'ARMET LA MARQUE AU COMPAS NI. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 




MUSÉE D’ARTILLERIE 



G. 8. ARMURE PAR MISSAGLIA DE MILAN. PORTE LA MARQUE SUR LA SALADE. 
G. 9. ARMURE DU MÊME ATELIER SANS MARQUE. 








MUSÉE D’ARTILLERIE. 











MUSÉE D’ARTILLERIE 



G. 163 ET 164. DEUX ARMURES DE JOUTE ALLEMANDES, DE LA FIN DU XV e SIÈCLE. 
RONDELLE DE LANCE ET GRANDE RONDELLE FAISANT MANTEAU D'ARMES. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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G. 51. ARMURE ITALIENNE VERS 1550, D' APRÈS, DIT-ON, DES CARTONS DE JULES ROMAIN? 


MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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G. 51. ARMURE ITALIENNE VERS 1550, D'APRÈS, DIT-ON, DES CARTONS DE JULES ROMAIN? 
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G. 117 . ARMURE DE FRANÇOIS 1 EB . 




MUSÉE D’ARTILLERIE. 





Section technique de l' Artillerie. 



MUSÉE D’ARTILLERIE. 








G. 120. ARMURE DE CHARLES IX . 







MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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G. 123. ARMURE DE LOUIS XIII 



MUSÉE D’ARTILLERIE. 






MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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ATELIER DE PHOTOGRAPHIE. SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERIE. 




MUSÉE D’ARTILLERIE. 














MUSÉE D’ARTILLERIE. 





PLUS TARD LE ROI PHILIPPE II. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 





G. 597. CHANFREIN ITALIEN OU FRANÇAIS, ÉPOQUE DE HENRI II. 

G. 513. ÉPERONS DE L' ÉPOQUE DE LOUIS XIV. 

G. 646. ÉTRIERS PROBABLEMENT ESPAGNOLS, FIN DU XVI e SIÈCLE. 























MUSEE D'ARTILLERIE. 



V. ROGER. Section technique de l a.îtillexie. 

H.l. CASQUE EN CUIVRE ROUGE, VERS 1100. TROUVÉ DANS LA SOMME. H . 27a. SALADE D'HOMME DE PIED DU XV e SIÈCLE. 

H. 3. CASQUE DU XII® SIÈCLE, ALLEMAND. TROUVÉ DANS LA SOMME. H. 33. CALOTTE A LAMES ARTICULÉES, FIN DU XV® SIÈCLE. 

H. 26. BARBUTE D’HOMME DE PIED, OU SALADE D’HOMME D’ARMES, A PORTER SOUS LE GRAND HEAUME. 

H. 46. SALADE DE JOUTE ALLEMANDE, FIN DU XIV e SIÈCLE. 











MUSÉE D'ARTILLERIE. 




V. ROGER. 
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Section technique de l-Artillerie. 


H. 53. 




H. 11 ET 14. GRANDS HEAUMES DE JOUTE ALLEMANDS, SECONDE MOITIÉ ET FIN DU XV K SIÈCLE. 

H. 50et51. SALADES DE JOUTE MAXIMILIENNES, A LONG COUVRE-NUQUE. 

G. 3. CASQUE A GRILLE DE TOURNOI, FIN DU XV» SIÈCLE. H. 53. CASQUE DE JOUTE DE LA FIN DU XVl B SIÈCLE. 





MUSEE D'ARTILLERIE 



V. ROGER, 


Section technique de lArtillerîe. 


H. 19, 20, 21. BACINETS DE LA FIN DU XIV k SIÈCLE. H, 22. BACINET A MÉZÀIL HÉMI-SPHÉRIQUE. 
H. 23. BACINET RAPPELANT LE CASQUE BÉOTIEN. H. 24. BACINET A GRAND COLLETIN. 




MUSEE D'ARTILLERIE 


V. ROGER, 



Section technique de l/ Artillerie. 



H. 27, SALADE D’HOMME DE PIED OU CHAPEL, COMMENCEMENT DU XV= SIÈCLE. 

H. 29, 32, 34, 36. salades d’homme de pied et archers, milieu du xv k siècle. 

H. 38. SALADE D’HOMME D’ARMES, MILANAISE, VERS 1500. 



MUSEE D'ARTILLERIE. 



ARMETS DES ARMURES G. 11, G. 36, G. 33, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVI e SIÈCLE; G. 33 EST M AXIMILIENNE. 
H. 86. ARMET PEUT-ÊTRE FRANÇAIS, 1530-1550. G. 52. ARMET ALLEMAND VERS 1540. 

G. 179. ARMET DE L'ARMURE ITALIENNE DE CHAMP CLOS G- 179. (1515). 





MUSEE D’ARTILLERIE 



V. ROGER, 


Section technique de l'Artillerie. 


TOUS ARM ETS DE L'ORIGINE, DE U60 A 4500, A CHARNIERES VERTICALES OU HORIZONTALES, 
MÉZAIL EN BEC DE PASSEREAU. G. 32. ARMET DE L’ARMURE MAX1MILIENNE G. 32. 



MUSEE D’ARTILLERIE 



V* ROGER « Section technique de ^Artillerie. 


H, 143. CASQUE DE HENRI 11, BOURGUIGNOTE DE PAREMENT. 
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H. 155. BOURGU1GNOTE DE PAREMENT, DEUXIÈME MOITIÉ DU XVI e SIÈCLE, 







MUSEE D’ARTILLERIE 



V. ROGER. Section technique de l’Artillerie. 


H. 184. M0R10N ITALIEN, DEUXIÈME MOITIÉ DU XVI e SIÈCLE. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 



255 . CASQUE ITALIEN A L’ANTIQUE, MILIEU DU XVI e SIECLE. 





MUSEE D’ARTILLERIE 



y. ROGER, Section technique de l'Artillerie. 


H. 257, CASQUE A L’ANTIQUE, MILIEU DU XVI e SIÈCLE. 












MUSEE D’ARTILLERIE 



V. ROGER. 


Section technique de l 1 Artillerie. 


I. 59. RONDACHE ITALIENNE DU MILIEU DU XVI e SIÈCLE, DAMASQUINEE EN OR 








MUSEE D’ARTILLERIE 



V. ROGER. 


Section technique de l Artillerie • 


1 . 61 . 

MASSE D’ ARMES FAISANT 


RONDACHE DU MILIEU DU XVI e SIÈCLE. 

PISTOLET A ROUET, ET PISTOLET A ROUET A DEUX CANONS, 








MUSÉE D’ARTILLERIE 
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V, ROGER. 


Section technique de dArttllerie. 


1 . 62 . RONDACHE DU MILIEU DU XVI e SIÈCLE, EN FER REPOUSSÉ, CISELÉ ET DORÉ PAR PARTIES 




MUSÉE D'ARTILLERIE 
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V. ROGER. 


Section technique de l'Artillerie. 












1. 63- RONDACHE ITALIENNE DU MILIEU DU XVI e SIÈCLE, DAMASQUINE MERVEILLEUSE 





'Si ÏXL , 
















MUSEE D’ARTILLERIE 



1 . 82 . RONDACHE ITALIENNE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI e SIÈCLE, EN FER REPOUSSÉ, CISELÉ, DAMASQUINÉ. 

DEUX MASSES D' ARMES, L’ UNE FAISANT PISTOLET A ROUET. 

























MUSÉE D’ARTILLERIE. 



J. 80. ÉPÉE FRANÇAISE, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVI' SIÈCLE. 

J. 98. ÉPÉE PROBABLEMENT FRANÇAISE DU MILIEU DU XVI e SIÈCLE. 















MUSÉE D’ARTILLERIE 



V. ROGER. Section technique dé l’Arttélerie „ 




MUSÉE D'ARTILLERIE. 



, 112 . BADELAIRE ITALIEN, MILIEU DU XVI e SIÈCLE. 



MUSÉE D’ARTILLERIE. 





MUSÉE D'ARTILLERIE 



V. ROGER,* 


Section technique de l Artillerie. 



J. 97. ÉPÉE ITALIENNE VERS 1560, ACCOMPAGNANT LE CASQUE A LA CHIMÈRE H. 254 


MUSÉE D’ARTILLERIE. 






MUSÉE D’ARTILLERIE. 




MUSÉE D’ARTILLERIE. 



J. 189 . TROUSSE ET DAGUE ALLEMANDES, VERS 1600. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 













Section technique de l Artillerie 










MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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HHOTOTYP1E BERTHAUD. SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERIE. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D'ARTILLERIE. 












MUSÉE D'ARTILLERIE 




MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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G. 57. ARMURE ALLEMANDE DU MILIEU DU XVI- SIÈCLE. 

G. 135. ARMURE ALLEMANDE DE CAPITAINE DE LANSQUENETS, VERS 1560. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 





MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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G. 82 


G. 80 


PHOTOTYPIE BERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


G. 80. ARMURE DE HENRI DUC DE GUISE, SURNOMMÉ LE BALAFRÉ, TUÉ A BLOIS EN 1588, 
G. 82. ARMURE DU DUC DE MAYENNE, FIN DU XVI" SIÈCLE. 



MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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G. 121 


PHOTOTYPIE EERTHAUD, 


G. 119 

SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


G. 119. DEMI-ARMURE DU ROI FRANÇOIS II. G. 121. DEMI-ARMURE DU ROI HENRI III. 



MUSÉE D'ARTILLERIE. 



G. 122. DEMI-ARMURE DU ROI HENRI IV. G. 124. PANOPLIE AYANT APPARTENUE AU ROI LOUIS XIII. 






MUSÉE D’ARTILLERIE. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 

63 



P1IOTOTYPIE DERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


G. 535. CARDE-CUISSE D’ARMURE DE JOUTE ALLEMANDE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVI" SIÈCLE. 
G. 536. GARDE-CUISSE D’UNE ARMURE DE JOUTE ALLEMANDE DE LA MÊME ÉPOQUE. 




MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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G. 211 


G. 217 


PHOTOTYPIE BERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERIE. 


G. 211. JAQUE DE MAILLES DU COMMENCEMENT DU XV- SIÈCLE. G. 217. JAQUE DE MAILLES DE LA FIN DU XV- SIÈCLE. 













MUSEE D'ARTILLERIE 



G. 205 


PHOTOTYP1E BERTHAÜCL 



G. 204 


SECTION TECHNIQUE DE LART1LLERI E. 


G. 204, G. 205. BR1GANTIMES DU XV- SIÈCLE (VUES A L 'EM VERS). 
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MUSÉE D'ARTILLERIE. 









MUSÉE D'ARTILLERIE. 



H. 43 


H. 40 


H. 42 




G. o 


H. 45 


G. 8 


PHOTOTYPIfc EERTMAUC. 


SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERI 


H. 43. SALADE ALLEMANDE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XV* SIÈCLE. 

G. 8, G. 9. SALADES MILANAISES DES PREMIÈRES ANNÉES DU XVI* SIÈCLE. H, 40. SALADE DU MILIEU DU XV SIÈCLE. 
H. 42. SALADE DE GUERRE ALLEMANDE DE LA FIN DU XV' SIÈCLE. H. 45. SALADE MILANAISE, VERS 1500. 


























MUSEE D’ARTILLERIE. 



l'HOTOTYPlt EEKT11AUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


H. 56. ARMET ITALIEN DE LA FIN DU XV" SIÈCLE. H. 86. ARMET DU MILIEU DU RÈGNE DE FRANÇOIS K H. 87, ARMET DU MILIEU DU XVI- SIÈCLE. 
H. 100. ARMET DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI- SIÈCLE. H. 113. ARMET DE LA FIN DU XVI- SIÈCLE. 

H. 265. CASQUE A GRILLE DE LA FIN DU XVI- SIÈCLE. 




MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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G. 64 



H. 172 



H. 157 


P H QTQT Y P I EBE RT H A U D . 


SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERIE. 


G. 60. BOURGUIGNOTE DU MILIEU DU XVI" SIÈCLE. G. 64. BOURGUIGNOTE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVE SIÈCLE. 
H. 153. BOURGUIGNOTE FRANÇAISE OU ITALIENNE DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI" SIÈCLE. 

H. 157, H. 163. B0URGU1GN0TES DE LA FIN DU XVI" SIÈCLE. H. 172. BOURGUIGNOTE DU XVII" SIÈCLE. 



H. 153 
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MUSEE D’ARTILLERIE. 



H. 234 


H. 240 


H. 247 



H. 249 


H. 205 


H. 225 


PHOTOTYP1E BERTHAt'D- 


SBCTION TECHNIQUE DE L A1JT1LLEK1E 


H. 205. M0RI0N ALLEMAND. H. 225. MORION DU COMMENCEMENT DU XVII- SIÈCLE. H. 234. CABASSET AUX ARMES DE SAXE. 

H. 240, H. 247. cabassets italiens, fin du xvf siçcle. 

H. 249. BOURGUIGNOTE-CABASSET DU COMMENCEMENT DU XVII" SIÈCLE. 





MUSEE D’ARTILLERIE. 



SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


H. 199. MORION ITALIEN, FIN DU XYL SIÈCLE. 





MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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FHOTOTYPIE BERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L‘ ARTILLERIE, 


H. 198. MQRION ITALIEN, SECONDE MOITIÉ DU XVI* SIÈCLE. 







MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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RHOTQTYPIE BERTHAUD, 


SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE. 


H. 251. CASQUE ITALIEN DU MILIEU DU XVI- SIÈCLE. 
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MUSEE D’ARTILLERIE 
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p HQTOT Y F I É BERTHAUD, 


SECTION technique: DE L'ARTILLERIE- 


H, 259. ARME! DE PAREMENT DD MILIEU DU XYL SIÈCLE, PROBABLEMENT FRANÇAIS. 










MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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PHOTOTYPIE UEI^THAUD. 


SECTION TECHNIQUE OE L ARTILLERIE. 



H, 149. BOURGUIGNOTE ITALIEHJVE DU MILIEU DU XVI* SIÈCLE 





MUSEE D'ARTILLERIE 
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PHOTOTYFIE BERTHAUD, 


SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE. 


H. 253. CASQUE DU MILIEU DU XVR SIÈCLE, STYLE DE NEGROLL 








MUSÉE D'ARTILLERIE. 



PHGTOTYPÏE BERTRAUD 








MUSÉE D’ARTILLERIE 
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PHOTOTYPIE EERTHAUD. SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE. 







MUSÉE D'ARTILLERIE. 



I. 60. PETITE RONDACHE PROBABLEMENT FRANÇAISE. 







MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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K. 59 


I. 77 


K. 38 


EJLOTOTYP1E BEUTNAUD, 


SECTION TECHNIQUE DE L' A fîTI LLEEI E . 


I. 77. BOUCLIER PROBABLEMENT FRANÇAIS, 


K. 38, K. 59. MASSES D : ARMES, 





















MUSEE D’ARTILLERIE 
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PHOTOTYPIE BERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERIE. 


L 67. KONDACHE ITALIENNE EN OJIR NOIRCI ET GAUFRÉ. 
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MUSEE D’ARTILLERIE 
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PHOTOTYPIE DERTKAUD. SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE 




MUSÉE D'ARTILLERIE. 















ÉPÉE DU TYPE MÉROVINGIEN, IX^ SIÈCLE. J. 4. ÉPÉE DU XIP SIÈCLE, 
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MUSEE D'ARTILLERIE. 












MUSÉE D'ARTILLERIE. 









MUSEE D : ARTILLERIE. 





J. 13. ÉPÉE D'ARÇON DE LA FIN DU XIV" SIÈCLE. 

, 15. GRANDE ÉPÉE D’ESTOC ET DE TAILLE DU MILIEU DU XV" SIÈCLE. 




















musée D'Artillerie. 



J. 32 . ÉPÉE POUR COMBATTRE A. PIED DU MILIEU DU XIV' SIÈCLE. 

J. 34 . GRANDE DAGUE D'HOMME DE PIED DU MILIEU DU XV* SIÈCLE. 








MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D : ARTILLERIE. 
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MUSÉE D'ARTILLERIE. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 
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MUSÉE D’ARTILLERIE. 



MUSEE D'ARTILLERIE. 








MUSÉE D’ARTILLERIE. 






MUSÉE D’ARTILLERIE. 








MUSÉE D'ARTILLERIE. 
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G. 54, G. 58. ARMURES ALLEMANDES DU MILIEU DU XVI* SIÈCLE. 
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G. 238 


G. 237 


PHOTOTYP1E EERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L'ARTI LLERI E . 


G. 237, G, 233. COLLETS DE MAILLES DE LA SECONDE MOITIÉ DU XYi- SIÈCLE. 






MUSÉE D’ARTILLERIE. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 








MUSÉE D’ARTILLERIE, 




04 

-J 

O 

■U4 

7 n 


£3 

Q 


. UJ 
O Æ3 
05 

UJ S 

00 UJ 

^ OC 
UJ U- 
OC ÉC 
£3 < 

S OC 

M Ü 
Q O 

Ë S 

S 

PC CO 
O 
O 
i —9 

OC ■ 

2 f 

k ïï 

5 ^ 

ÜC (jj 
Un 

s O 

£ 10 
O 

- uj 

h ^ 


fc S 

2 g 


W 

Q 

UJ 

Û 

05 


K 

OC 


10 

CO 

LO 


r W 

s 

£0 

G 


oc 


UJ 

a 

UJ 

O 

oc 

■< 

OC 


CO 

CO 

LO 

O 


d 

UJ 

03 

O 

04 


C4 

O 

s 

< 

eu 

04 

5 


■< 

i— 3 

04 

a 

t-< 

LtJ 


s 

oc 

< 


CD 

X 


MUSÉE D : ARTILLERIE. 

113 



ffîiïkà 




SECTION TECHNIQUE DE L'ARTI LLEI^l E 


PH0TQTYP1E BERTHAUD, 


H. 58. ARMET DU COMMENCEMENT DU XVP SIÈCLE. H. 61, H. 63. ARM ETS DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XŸI“ SIÈCLE. 
H. 89. ARMET DU MILIEU DU XVP SIÈCLE. H. 106, H. 108. ARMETS DE LA FIN DU XVP SIÈCLE. 
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PH0T0TYPJE BERTHAUD, 


SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE. 


G. 95. ARMET DE L’ARMURE G, 95, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVII» SIÈCLE. G. 107. ARMET DE L’ARMURE G. 107, PREMIÈRE MOITIÉ DU XVII* SIÈCLE. 
H. 264. CASQUE DU COMMENCEMENT DU XVII» SIÈCLE, INTERMÉDIAIRE ENTRE L'ARMET ET LA B0URGU1GN0TE. 

H. 265. CASQUE DU COMMENCEMENT DU XVII» SIÈCLE. H. 267. CASÛUE LOUIS XIII A GRILLE. 

H. 283, CASQUE DE CUIRASSIER DU MILIEU DU XVII» SIÈCLE. 





MUSÉE D’ARTILLERIE. 


115 



PHOTOTVP1E BLRTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 


H. 188, H. 191. MORIONS SAXONS DE LA FIN Dü XVI' SIÈCLE. H. 197. MORION ITALIEN. 

H. 206. MORION ALLEMAND DE LA FIN DU XVI- SIÈCLE. H. 207. MORION PROBABLEMENT FRANÇAIS DE LA FIN DU XVI- SIÈCLE. 
H, 208. MORION ALLEMAND DE CH. SCHURFT, GRAND VENEUR DU ÏYROL. 
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H. 222. MORION-CABASSET ITALIEN 
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PHOTOTYP1E EE^THAUD. _ SECTION TECHNIQUE DE L'ÀKTÎ LLERIE . 


H, 185. MÜRION ITALIEN DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVR SIÈCLE. 
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SECTION TECHNIQUE DE L'AKTl LLEI^IE. 


H. 183. MÛRION ITALIEN EN CUIR BOUILLI DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVL SIÈCLE, 
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PHOTÜTYFJE EERTHAUD- SECTION TECHNIQUE Dli L'ARTILLERIE 


H. 252. CASQUE ITALIEN A L'ANTIQUE DU MILIEU DU XVI SIÈCLE, 
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SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE, 


H. 445. CASQUE TURC AYANT APPARTENU A BAJAZET II, FILS DE MAHOMET II. H. 456. CASQUE CIRCASSIEN. 


H. 460. CASQUE MONGOL. 
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PHOTOTYFIE BEI^THAU D , 


SECTION TECHNIQUE DE ÎAA RTIL-LEI^I E. 


H. 451. CASQUE RUSSE DU MILIEU DU XVII" SIECLE. 


H. 452, H. 453. CASQUES T ART ARES DU COMMENCEMENT DU XV1‘ SIÈCLE 



MUSÉE D’ARTILLERIE. 





1. 78 RONDACHE ITALIENNE EN CUIR BOUILLI DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI" SIÈCLE. 
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I. 80 


1.81 


PHOTOTYPIE EE^THAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE. 


I. 61, I. 80. ROKDÀCHES ITALIENNES DU MILIEU DU XVI' 1 SIECLE 
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I. 41 




I. 19 



I. 52 


PHÛTOTYPIE BEÏ^THAUD- 


SECTION TECHNIQUE DE L’ARTILLERIE. 


I. 41. RONDACHE DE SIÈGE AVEC BRASSARD, EN FER NOIRCI, FIN DU XVI" SIÈCLE. 

I. 52. RONDACHE A GANTELET DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVII* SIÈCLE. 1.19. PETITE RONDACHE ITALIENNE. 

H. 156. BOURGUIGNOTE ACCOMPAGNANT 1. 19. 
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J. 37, ÉPÉE DE LANSQUENET ALLEMAND OU SUISSE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVI" SIÈCLE, 














J. lit, BADELAIRE ITALIEN DU MILIEU DU XVI* SIÈCLE. 

J. 74. BADELAIRE ITALIEN AUX ARMES DE FRANCE SOUS CHAPEAU DE CARDINAL. 
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PHOTOTYPIE BERTHAUD. SECTION TECHNIQUE DE L'ARTILLERIE. 
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J. 142, J. 143. ÉPÉES D'ESTOC ET DE TAILLE, ALLEMANDES, DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI" SIÈCLE. 
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phqtotypie eertüaud. 


SECTION TECHNIQUE DE L’ART! LLEïîiE, 


J, 135, J. 138, ÉPÉES ALLEMANDES DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVp SIÈCLE. 
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P H O TOT Y PIE BERTHAUD. SECTION TECHNIQUE CE L'ARTILLERIE, 
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J. 1024. LAME DE POIGNARD PERSAN. J. 1025, J. 1027, J. 1029, J. 1030. POIGNARDS PERSANS. 
J. 1052, J. 1053. POIGNARDS CIRCASSIENS. M. 2366. AMORÇOIR CIRCASSIEN. 
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J. 1203. POIGNARD INDIEN. J, 1248. KRIS MALAIS. 
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J. 1215, J. 1222, J, 1224. KHOüttars INDOUS. 
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PHOTOTYPIE DF.TîTHAUO. 


SECTION TECHNIQUE DE L ART1 t-LERI E . 


K. 12. MARTEAU D’ARMES DE LA FIN DU XIV* SIÈCLE. K. 20. MARTEAU D’ARMES DU XV* SIÈCLE. 

K. 31, K. 33. MARTEAU D’ARMES DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVI* SIÈCLE, K. 68, K. 69. HACHES D'ARMES DU XV* SIÈCLE. 
K. 74. HACHE DE LOCHABER ÉCOSSAIS. K. 514. ARME D’HART DES PREMIÈRES ANNÉES DU XVI* SIÈCLE. 

K. 639. FOURCHE A CROCS, FIN DU XVII* SIÈCLE. 
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FBOÏQTYPÏE BLHTHAUD. 


K, 129 


SECTION TECHNIQUE O-E L'ARTILLERIE. 


K. 126. COUTEAU DE BRÈCHE ITALIEN AUX ARMES DU CARDINAL BORGHÈSE (PAUL V). 

K. 127. GRAND COUTEAU DE BRÈCHE DE LA DEUXIÈME MOITIÉ DU XVI- SIÈCLE. K. 129. COUTEAU DE BRÈCHE AUX ARMES DE BAVIÈRE, 1580. 

K. 139. COUTEAU DE BRÈCHE DE 1694. K, 196. FAUCHARD DU MILIEU DU XVI" SIÈCLE. 

K. 197. FAUCHARD AUX ARMES DE LYON ET DE LOUIS XIII. 


K, 196 


K. 139 


K, 126 
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PHOTOTYPIE EERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L ARTILLERIE. 


K. 231, K. 237, K. 257. halebardes du xvp siècle. K. 394, K. 396. pertuisanes du xvp siècle. 

K. 497. PERTUISANE ALLEMANDE DATÉE DE 1677. 
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L. 149 L. 169 


L. 77 


L. 92 


L, 76 - L. 99 


L. 151 L. 174 



PHOTOTYPIE BERTHAUD. 


SECTION TECHNIQUE DE L'AHTILLEEIE. 


L. 76, L. 77. ARBALÈTES ALLEMANDES DU COMMENCEMENT DU XVII- SIÈCLE. L. 92, L, 99. CRICS D’ARBALÈTE DE TRAVAIL SAXON. 
L. 149, L. 151, L. 169, L. 174. carreaux D’arbalètes, lits traits communs, xv siècle. 
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L. 248. FLÈCHES ORIENTALES, 
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M, 3G. ARQUEBUSE AYANT APPARTENUE A LOUIS XIII. M. 37. ARQUEBUSE AYANT APPARTENUE AU CARDINAL DE RICHELIEU. 
M, 52. PETITE ARQUEBUSE ALLEMANDE, SECONDE MOITIÉ DU XVI" SIÈCLE. 

M, 410. MOUSQUET AYANT APPARTENU A LOUIS XIV. 
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M. 383. MOUSQUET A ROUET ITALIEN, COMMENCEMENT DU XVII' SIÈCLE. 

M. 409. ARQUEBUSE A ROUET ALLEMANDE, RAYÉE, FIN DU XVII' SIÈCLE. M. 387. ARQUEBUSE DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVII' SIÈCLE. 

M. 1625. PISTOLET A ROUET ALLEMAND, FIN DU XVI' SIÈCLE. 
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M. 70. ARQUEBUSE A MUET, FIN DU XVI' SIÈCLE. M. 383. MOUSQUET ITALIEN DES PREMIÈRES ANNÉES DU XVII' SIÈCLE. 

M. 1603, M, 1604. PISTOLETS A ROUET, ALLEMANDS, DE LA SECONDE MOITIÉ DU XVII' SIÈCLE. 

M. 1683. PISTOLETS ITALIENS DE LA FIN DU XVII' SIÈCLE. M. 1694. FI3T0LET FRANÇAIS DU COMMENCEMENT DU XVII' SIÈCLE. 
M. 2133, M. 2140. CARTOUCHIÈRES DU COMMENCEMENT DU XVII* SIÈCLE, 
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